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SERVICE MANUAL 




ELECTRICAL MAIN PARTS LIST-1 

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage. 


AHC1CC . 


.XX. 


. . A. 




KANRI 


REF 

.NO 

PARTS NO. 

NO. 

DESCRIPTION 

SUFFIX 

C 

206 

87-010-787-080 

0E 

CAP, U 0.022-25 

A. 

c 

205 

87-012-268-080 

0E 

C-CAP,U 330P-50 B 

A. 

c 

209 

87-012-268-080 

0E 

C-CAP,U 330P-50 B 

A. 

c 

201 

87-012-278-080 

0E 

C-CAP,U 2200P-50 B 

A. 

c 

208 

87-012-286-080 

0E 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

207 

87-012-286-080 

0E 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

204 

87-A10-260-080 

0E 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

202 

87-A10-260-080 

0E 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

203 

87-A10-260-080 

0E 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

213 

87-010-787-080 

OE 

CAP, U 0.022-25 

A. 

c 

217 

87-010-828-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,U 0.033-25F 

A. 

c 

216 

87-010-828-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,U 0.033-25F 

A. 

c 

211 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A. 

c 

212 

87-010-943-180 

1A 

C-CAP,E 100-4 M MV 

A. 

c 

218 

87-012-172-080 

OE 

CAPACITOR CHIP U 10P CH 

A. 

c 

215 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

214 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

219 

87-A10-504-080 

OE 

C-CAP,U 0.047-16 K B 

A. 

c 

210 

87-All-020-080 


C-CAP,E 1-50 M ZS 4.5L 

A. 

c 

221 

87-010-787-080 

OE 

CAP, U 0.022-25 

A. 

c 

228 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A. 

c 

223 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A. 

c 

224 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A. 

c 

227 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A. 

c 

229 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A. 

c 

225 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

222 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

220 

87-A10-504-080 

OE 

C-CAP,U 0.047-16 K B 

A. 

c 

226 

87-All-022-080 


C-CAP,E 4.7-35 M ZS 4.5L 

A. 

c 

255 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A. 

c 

257 

87-012-266-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 B 

A. 

c 

251 

87-012-278-080 

OE 

C-CAP,U 2200P-50 B 

A. 

c 

254 

87-012-280-080 

OE 

CAP, U 3300P-50 

A. 

c 

256 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

259 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

258 

87-A10-463-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 

A. 

c 

253 

87-A10-504-080 

OE 

C-CAP,U 0.047-16 K B 

A. 

c 

252 

87-A10-504-080 

OE 

C-CAP,U 0.047-16 K B 

A. 

c 

261 

87-010-943-180 

1A 

C-CAP,E 100-4 M MV 

A. 

c 

260 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A. 

c 

262 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

291 

87-012-266-080 

OE 

C-CAP,U 220P-50 B 

A. 

c 

296 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A. 

c 

293 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A. 

c 

297 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A. 

c 

292 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A. 

c 

295 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A. 

c 

294 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

CN 

202 

87-099-440-080 

OE 

C-CONN,2P ZR-SM3 WHT 

A. 

CN 

204 

87-099-440-180 

OE 

C-CONN,2P H WHT ZR-SM3A-TF 

A. 

CN 

203 

87-099-440-280 

OE 

C-CONN,2P ZR-SM3 RED 

A. 

CN 

201 

87-A60-17 6-010 


C-CONN,15P H IL-40215SB S1L-SA 

A. 

IC 

291 

87-A21-083-040 


C-IC,BH6508FS 

A. 

L 

201 

87-A50-398-080 


C—COIL,22UH FLC32C 

A. 

L 

251 

87-005-781-080 

OE 

C-COIL,47UH FLC32C 

A. 

Q 

203 

86-NFZ-687-080 

OE 

C-TR,2SA1037S 

A. 

Q 

202 

87-026-347-080 


C-TR,DTC124XU 

A. 

Q 

201 

87-A30-237-080 


C-TR,UMG5N 

A. 

C 

302 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

C 

307 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

C 

301 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

309 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

304 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

303 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

308 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

305 

87-All-024-080 


C-CAP,E 47-6.3 M ZS 4.5L 

A. 

c 

306 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 

A. 

c 

317 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A. 

c 

319 

87-012-172-080 

OE 

CAPACITOR CHIP U 10P CH 

A. 

c 

310 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A. 

c 

312 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

311 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

316 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

315 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

318 

87-All-025-080 


C-CAP,E 47-16 M ZS 4.5L 

A. 

c 

320 

87-012-172-080 

OE 

CAPACITOR CHIP U 10P CH 

A. 

c 

321 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

L 

302 

87-005-780-080 

OE 

C-COIL,10UH FLC32C 

A. 

X 

302 

88-HV1-652-080 


C-VIB,XTAL 40.5MHZ FCX-02 30PP 

A. 

c 

405 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A. 

c 

4 0 6 

87-012-195-080 

OE 

C-CAP,U 100P-50CH 

A. 

c 

402 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

408 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

409 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A. 

c 

401 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 

c 

407 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A. 



























































































ELECTRICAL MAIN PARTS LIST-2 


c 

403 

87-All-024-080 


C-CAP,E 47-6.3 M ZS 4.5L 

A 

c 

404 

87-All-024-080 


C-CAP,E 47-6.3 M ZS 4.5L 

A 

c 

411 

87-010-943-180 

1A 

C-CAP,E 100-4 M MV 

A 

c 

410 

87-A10-260-080 

0E 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A 

c 

612 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A 

c 

613 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A 

c 

614 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

616 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

617 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

611 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

610 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

615 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

D 

401 

87-020-331-080 

OE 

CHIP-DIODE,DAN202K 

A 

FB 

601 

83-XM1-617-080 

OE 

C—COIL,BK2125HM601 

A 

FB 

602 

83-XM1-617-080 

OE 

C—COIL,BK2125HM601 

A 

IC 

402 

87-A20-249-040 

1H 

C-IC,BU2874FV 

A 

J 

401 

8 7-A 60-440-010 


JACK,DIA3.5 YEL ST W/R HSJ1637 

A 

L 

402 

87-005-780-080 

OE 

C—COIL,10UH FLC32C 

A 

Q 

401 

86-NFZ-687-080 

OE 

C-TR,2SA1037S 

A 

sw 

601 

87-A90-968-080 


C-SW,SL 1-2-2 SSSS82 

A 



87-A91-025-010 


SPKR,28MM 8OHM 1W T028S21T0010 

A 

c 

509 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

503 

87-012-199-080 

OE 

CAP 22 OP 

A 

c 

502 

87-012-199-080 

OE 

CAP 22 OP 

A 

c 

501 

87-012-270-080 

OE 

CAP, U 470P-50 

A 

c 

504 

87-012-277-080 

OE 

C-CAP, U 1800P-50 B 

A 

c 

505 

87-012-277-080 

OE 

C-CAP, U 1800P-50 B 

A 

c 

506 

87-012-282-080 

OE 

CAP, U 4700P-50 

A 

c 

508 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

507 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 

A 

c 

513 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

517 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

511 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

510 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

516 

87-012-178-080 

OE 

C-CAP,U 18P-50 CH 

A 

c 

515 

87-012-178-080 

OE 

C-CAP,U 18P-50 CH 

A 

c 

519 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

514 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

518 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A 

c 

512 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 

A 

c 

523 

87-010-942-180 

OE 

C-CAP,E 47-4 M MV 

A 

c 

529 

87-010-943-180 

1A 

C-CAP,E 100-4 M MV 

A 

c 

524 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A 

c 

522 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A 

c 

525 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A 

c 

526 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A 

c 

528 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

527 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

520 

87-All-024-080 


C-CAP,E 47-6.3 M ZS 4.5L 

A 

c 

533 

87-010-787-080 

OE 

CAP, U 0.022-25 

A 

c 

532 

87-010-787-080 

OE 

CAP, U 0.022-25 

A 

c 

531 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

537 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A 

c 

534 

87-010-944-180 

1A 

C-CAP,E 220-4 M MV 

A 

c 

535 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A 

c 

536 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A 

c 

538 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

539 

87-All-026-080 


C-CAP,E 10-16 M ZS 4.5L 

A 

c 

530 

87-All-026-080 


C-CAP,E 10-16 M ZS 4.5L 

A 

c 

543 

87-010-942-180 

OE 

C-CAP,E 47-4 M MV 

A 

c 

541 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

542 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

540 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

608 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

609 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

604 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

603 

87-A10-260-080 

OE 

C-CAP,U 0.1-16 K B 

A 

c 

607 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47U-16 F Z 

A 

c 

606 

87-A10-707-080 

OE 

C-CAP,U 0.47U-16 F Z 

A 

c 

602 

87-A11-026-080 


C-CAP,E 10-16 M ZS 4.5L 

A 

c 

601 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 

A 

c 

619 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

c 

621 

87-012-276-080 

OE 

CAP, CHIP SS 1500 PBK 

A 

c 

620 

87-012-276-080 

OE 

CAP, CHIP SS 1500 PBK 

A 

D 

601 

87-020-331-080 

OE 

CHIP-DIODE,DAN202K 

A 

FB 

501 

83-XM1-617-080 

OE 

C—COIL,BK2125HM601 

A 

FB 

503 

83-XM1-617-080 

OE 

C—COIL,BK2125HM601 

A 

FB 

502 

83-XM1-617-080 

OE 

C—COIL,BK2125HM601 

A 

IC 

502 

8 7-A2 0-507-010 


C-IC,BA3576FS 

A 

IC 

601 

8 7-A21-077-040 


C-IC,NJW1105M 

A 

J 

501 

85-HC5-616-010 

IB 

JACK,3.5 ST W/R GRN 

A 

J 

502 

87-A60-180-010 

1A 

JACK,3.5 BLK ST 4P 

A 

Q 

605 

8 7-A3 0-144-080 


C-TR,2SC4081 

A 

Q 

604 

87-A30-144-080 


C-TR,2SC4081 

A 

Q 

603 

89-113-695-680 

1A 

C-TR,2SA1369G/H 

A 

X 

501 

87-HV3-603-080 


C-VIB,XTAL 16.9344MHZ FCX-02 

A 



88-HV1-657-010 


FF-CABLE, 4P 1.0 40MM WHT 

A 

C 

106 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

C 

108 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A 

C 

107 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A 

C 

104 

87-012-195-080 

OE 

C-CAP,U 100P-50CH 

A 

c 

103 

87-012-274-080 

OE 

CHIP CAP,U 1000P-50B 

A 































































































ELECTRICAL MAIN PARTS LIST-3 


c 

105 

87-012-286-080 

0E 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

101 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

102 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

IC 

103 

8 7-A2 0-982-040 


C-IC,S-80822ANNP 

A 

LED 

131 

88-HV1-653-010 


LED,8HV-1 RED 

A 

Q 

131 

87-026-342-080 

OE 

CHIP-TR,DTC144EU 

A 

sw 

103 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

104 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

105 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

108 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

109 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

106 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

107 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

102 

87-A90-494-080 

1A 

C-SW,SL 1-1-3 SSSS81 

A 

sw 

101 

8 7-A 90-494-080 

1A 

C—SW,SL 1-1-3 SSSS81 

A 

sw 

111 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

110 

87-036-215-080 

OE 

TACT SWITCH,EVQ-21404M 

A 

sw 

131 

87-036-252-010 

OE 

SW,PUSH SPPB 51 

A 

sw 

132 

87-036-252-010 

OE 

SW,PUSH SPPB 51 

A 

X 

101 

87-A70-172-040 


C-VIB,5.OOMHZ CSTCS 

A 



88-HV1-650-010 


BAT,10.8V1500MAH 

A 

c 

605 

87-A11-031-080 


C-CAP,E 100-16 M WX 

A 

c 

802 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

A 

c 

804 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

A 

c 

809 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 

A 

c 

801 

87-010-322-080 

OE 

C-CAP,S 100P-50 CH 

A 

c 

807 

87-010-322-080 

OE 

C-CAP,S 100P-50 CH 

A 

c 

806 

87-010-941-180 

OE 

C-CAP,E 22-6.3 M ZS 

A 

c 

805 

87-016-162-080 

1C 

C-CAP,TNI 00-6.3F93 

A 

c 

803 

87-016-263-080 

IB 

C-CAP,TN33-16 DTJ 

A 

c 

808 

87-A11-031-080 


C-CAP,E 100-16 M WX 

A 

c 

811 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 

A 

c 

813 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

A 

c 

810 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

A 

c 

814 

87-010-196-080 

OE 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

A 

c 

815 

87-A11-031-080 


C-CAP,E 100-16 M WX 

A 

c 

812 

87-A11-031-080 


C-CAP,E 100-16 M WX 

A 

CN 

601 

87-A60-744-080 


C-CONN,15P V 6232-ST 

A 

D 

803 

87-020-331-080 

OE 

CHIP-DIODE,DAN202K 

A 

D 

805 

87-020-331-080 

OE 

CHIP-DIODE,DAN202K 

A 

D 

804 

87-A40-250-080 


C-DIODE,DAN217 

A 

D 

801 

87-A40-554-080 


C-DIODE,RB491D 

A 

D 

806 

87-A40-554-080 


C-DIODE,RB491D 

A 

D 

802 

87-A40-554-080 


C-DIODE,RB491D 

A 

IC 

804 

87-027-842-080 

1A 

IC,NJM2 904M 

A 

IC 

802 

87-A21-069-040 


C-IC,NJM2360AM 

A 

IC 

801 

87-A21-069-040 


C-IC,NJM2360AM 

A 

IC 

803 

8 7-A21-072-040 


C-IC,NJU7201U32 

A 

J 

801 

87-099-399-010 

1A 

JACK,DC TYPE-4 N-EIAJ 

A 

L 

802 

87-A50-331-080 


C—COIL,68UH-D75F 

A 

L 

801 

87-A50-397-080 


C—COIL,68UH-D78C 

A 

Q 

801 

87-026-331-080 

OE 

CHIP TRANSISTOR DTA114YU 

A 

Q 

802 

87-026-342-080 

OE 

CHIP-TR,DTC144EU 

A 

Q 

805 

87-026-342-080 

OE 

CHIP-TR,DTC144EU 

A 

Q 

808 

8 7-A3 0-144-080 


C-TR,2SC4081 

A 

Q 

807 

89-113-695-680 

1A 

C-TR,2SA1369G/H 

A 

Q 

806 

89-211-821-080 

1A 

CHIP-TR 2SB1182Q 

A 

Q 

803 

89-211-821-080 

1A 

CHIP-TR 2SB1182Q 

A 

Q 

804 

89-334-397-880 

1A 

C-TR,2SC3439G/H 

A 



88-HV1-656-010 


FF-CABLE, 20P 1.0 40MM WHT 

A 

C 

703 

87-010-829-080 

OE 

CAP, U 0.047-16 

A 

C 

707 

87-010-831-080 

OE 

C-CAP,U,0.1-16F 

A 

C 

705 

87-012-193-080 

OE 

C-CAP,U 82P-50 CH 

A 

C 

706 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

C 

702 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

C 

701 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

704 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

708 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

709 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

719 

87-012-197-080 

OE 

C-CAP,U 150P-50 CH 

A 

c 

715 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

713 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

716 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

712 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

718 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

717 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

714 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

710 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

711 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

726 

87-012-272-080 

OE 

C-CAP,U 680P-50 B 

A 

c 

723 

87-012-284-080 

OE 

CAP, U 6800P-50 

A 

c 

722 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

720 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

725 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

721 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

724 

87-All-029-080 


C-CAP,E 2.2-50 M ZS 4.5L 

A 

c 

730 

87-012-170-080 

OE 

C-CAP,U 8P-50 CH 

A 

c 

732 

87-012-170-080 

OE 

C-CAP,U 8P-50 CH 

A 

c 

735 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

733 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 

A 

c 

731 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 

c 

736 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 

A 































































































ELECTRICAL MAIN PARTS LIST-4 


c 

734 

87-A10-463-080 

0E 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 


A 

c 

743 

87-016-288-080 

OE 

C-CAP,TN 4.7-6.3 F93 


A 

c 

742 

87-A11-025-080 


C-CAP,E 47-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

757 

87-010-746-010 

1A 

C-CAP,TN 10-4 M 125 


A 

c 

755 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

753 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

752 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

754 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

756 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

750 

87-A10-249-080 

OE 

C-CAP,U 1-10 ZF 


A 

c 

751 

87-A11-027-080 


C-CAP,E 22-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

764 

87-010-746-010 

1A 

C-CAP,TN 10-4 M 125 


A 

c 

765 

87-A10-025-080 

OE 

C-CAP,U 0.22-16Z F 


A 

c 

768 

87-A11-026-080 


C-CAP,E 10-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

767 

87-A11-026-080 


C-CAP,E 10-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

762 

87-A11-027-080 


C-CAP,E 22-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

763 

87-All-027-080 


C-CAP,E 22-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

766 

87-A11-030-080 


C-CAP,E 10-35 M ZS 4.5L 


A 

c 

783 

87-012-286-080 

OE 

CAP, U 0.01-25 


A 

c 

783 

87-All-027-080 


C-CAP,E 22-16 M ZS 4.5L 


A 

c 

782 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 


A 

CN 

704 

87-A60-741-080 


C-CONN,12P H 6232 


A 

CN 

703 

87-A60-745-080 


C-CONN,2OP H 6232 


A 

D 

763 

87-020-331-080 

OE 

CHIP-DIODE,DAN202K 


A 

D 

762 

87-A40-250-080 


C-DIODE,DAN217 


A 

D 

764 

87-A40-570-080 


C-ZENER,UDZ10B 


A 

D 

765 

87-A40-570-080 


C-ZENER,UDZ10B 


A 

IC 

742 

8 7-A21-071-040 


C-IC,NJU7201U50 


A 

LPF 

701 

88-HV1-643-010 


C-FLTR,P613BG 0304GW 


A 

LPF 

731 

88-HV1-644-010 


C-FLTR,4FS 8781(PAL) 


A 

LPF 

732 

88-HV1-645-010 


C-FLTR,4FS 8782(NTSC) 


A 

Q 

701 

87-026-342-080 

OE 

CHIP-TR,DTC144EU 


A 

Q 

702 

87-026-660-080 

OE 

C-TR,UMZ1 


A 

Q 

751 

87-A30-237-080 


C-TR,UMG5N 


A 

Q 

763 

87-026-660-080 

OE 

C-TR,UMZ1 


A 

Q 

762 

87-A30-242-080 

OE 

C-TR,UMX2N 


A 

Q 

814 

89-334-397-880 

1A 

C-TR,2SC3439G/H 


A 

R 

722 

87-022-245-080 

OE 

C-RES U 18K-1/16WF 


A 

SFR 

704 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

702 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

705 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

701 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

706 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

703 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

731 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

751 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

754 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

753 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

SFR 

752 

87-024-411-080 

OE 

C-SFR,47K RH03A3A 


A 

X 

732 

87-A70-161-080 


C-VIB,XTAL 3.57 9545MHZ 


A 

X 

731 

87-A70-162-080 


C-VIB,XTAL 4.433619MHZ 


A 

c 

802 

87-A10-463-080 

OE 

C-CAP,U 0.47-10 Z F 


A 

c 

803 

87-A11-017-080 


C-CAP,GHM1535 0.1U-250 K B 322 

A 

c 

804 

87-A11-018-080 


C-CAP,GHM1038 15P-3.15K J SL 

4 

A 

c 

801 

87-All-028-080 


C-CAP,E 100-10 M ZS 4.5L 


A 

CN 

802 

88-HV1-646-080 


C-CONN,2P H BH(8.0) SM02 


A 

D 

811 

87-A40-524-040 


C-DIODE,1SR154-400 


A 

L 

801 

87-A50-330-080 


C-COIL,100UH-D75C 


A 

Q 

811 

87-026-230-080 

OE 

CHIP-TR,DTA114YK 


A 

Q 

813 

87-A30-244-080 


C-TR,2SC3518Z 


A 

Q 

812 

87-A30-244-080 


C-TR,2SC3518Z 


A 

T 

801 

88-HV1-641-010 


C-TRANS,BLC210 CCFL-INVERTER- 

-T 

A 

SW 

803 

87-A90-232-080 

OE 

C-SW,TACT SKQRAA 


A 

sw 

804 

87-A90-232-080 

OE 

C-SW,TACT SKQRAA 


A 

SW 

802 

87-A90-232-080 

OE 

C-SW,TACT SKQRAA 


A 

sw 

801 

87-A90-232-080 

OE 

C-SW,TACT SKQRAA 


A 



88-HV1-654-010 


FF-CABLE, 17P 1.0 95MM BLK 


A 



88-HV1-655-010 


FF-CABLE, 12P 1.0 50MM WHT 


A 

c 

745 

87-010-322-080 

OE 

C-CAP,S 100P-50 CH 


A 

c 

741 

87-A10-917-080 

OE 

C-CAP,TN 10-10 M A TCFG 


A 

c 

746 

87-A11-156-080 


C-CAP,E 15-16 SEH 


A 

c 

779 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 


A 

c 

771 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 


A 

c 

778 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 


A 

c 

772 

87-010-805-080 

OE 

CAP, S 1-16 


A 

c 

775 

87-012-157-080 

OE 

C-CAP,S 330P-50 CH 


A 

c 

111 

87-A11-156-080 


C-CAP,E 15-16 SEH 


A 

c 

776 

87-A11-156-080 


C-CAP,E 15-16 SEH 


A 

c 

780 

87-010-197-080 

OE 

CAP, CHIP 0.01 DM 


A 

c 

781 

87-A11-156-080 


C-CAP,E 15-16 SEH 


A 

CN 

701 

87-A60-742-080 


C-CONN,12P H 6232R 


A 

CN 

702 

87-A60-743-080 


C-CONN,15P H 6232 


A 

D 

741 

87-A40-554-080 


C-DIODE,RB491D 


A 

D 

761 

87-070-240-080 

1A 

DIODE,RB471E 


A 

IC 

741 

87-A21-069-040 


C-IC,NJM2360AM 


A 

IC 

761 

87-A21-069-040 


C-IC,NJM2360AM 


A 

L 

741 

87-A50-330-080 


C-COIL,100UH-D75C 


A 

Q 

742 

87-026-213-080 

OE 

CHIP-TR,DTC114YK 


A 

Q 

743 

87-026-230-080 

OE 

CHIP-TR,DTA114YK 


A 

Q 

741 

89-113-695-680 

1A 

C-TR,2SA1369G/H 


A 

T 

761 

88-HV1-642-010 


C-TRANS,C5A 


A 






























































































MECHANICAL PARTS LIST-1 

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage. 


AHC1CC .XX.A. 

KANRI 

REF.NO PARTS NO. NO. DESCRIPTION SUFFIX 

88-HV1-004-010 CABI,BOTTOM A. 

88-HV1-022-010 CABI ASSY,MONITOR T A. 

88-HV1-023-010 CABI ASSY,MONITOR B A. 

88-HV1-024-010 CABI ASSY,TOP A. 

88-HV1-031-010 CABI,BAT T A. 

88-HV1-032-010 CABI,BAT B A. 

88-HV1-010-010 KEY,PLAY A. 

88-HV1-011-010 KEY,VOLUME A. 

88-HV1-012-010 KEY,DSL A. 

88-HV1-014-010 KNOB,SL A. 

88-HV1-033-010 BTN,BAT A. 

88-HC6-021-010 FOOT, DIA10 A. 

88-HV1-008-010 PANEL,TOP A. 

88-HV1-015-010 WINDOW,SENSOR A. 

88-HV1-017-010 COVER, OPEN A. 

88-HV1-025-010 PANEL ASSY,MONITOR B A. 

88-HV1-201-010 LEVER,OPEN A. 

88-HV1-202-010 HLDR,OPEN A. 

88-HV1-203-010 HLDR,HINGE A. 

88-HV1-204-010 HLDR,MONITOR A. 

88-HV1-205-010 SPR-C,KNOB A. 

88-HV1-20 6-010 SPR-C,OPEN A. 

88-HV1-207-010 DMPR,MECHA A. 

88-HV1-208-010 HLDR,SP A. 

88-HV1-213-010 HLDR,SHAFT A. 

88-HV1-216-010 SPR-T,LID(L) A. 

88-HV1-217-010 SPR-T,LID(R) A. 

88-HV1-221-010 LEVER,BAT A. 

88-HV1-225-010 SPR-C,BAT A. 

87-067-659-010 0E BVT2+2.6-8W/0 SLOT B A. 

87-067-868-010 0E V+l.7-4 HL BLK A. 

87-067-869-010 0E V+l.7-8 HL BLK A. 

87-261-071-410 0E V+2.6-4 A. 

87-751-034-410 0E SCREW VT2 + 2-5 A. 

87-B10-201-010 BVT2 + 2.6-5 W/O SLOT (B-TIGHT) A. 

87- A91-025-010 SPKR,28MM 80HM 1W T028S21T0010 A. 

88- HV1-657-010 FF-CABLE, 4P 1.0 4 0MM WHT A. 

88-HV1-650-010 BAT,10.8V1500MAH A. 

88-HV1-656-010 FF-CABLE, 20P 1.0 40MMWHT A. 

88-HV1-654-010 FF-CABLE, 17P 1.0 95MM BLK A. 

88-HV1-655-010 FF-CABLE, 12P 1.0 50MM WHT A. 














































ACCESSORIES/PACKAGE LIST 


NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage. 


AHC1CC .XX.A. 

KANRI 

REF.NO PARTS NO. NO. DESCRIPTION SUFFIX 

88-HV1-209-010 2A SHAFT ASSY,HINGE A. 

88-HV1-222-010 1A BAT-CONTACT,M A. 

88-HV1-223-010 IB BAT-CONTACT,C A. 

88-HV1-224-010 OE PLATE,BAT A. 

88-HV1-701-010 IF RC UNIT,8AC01 A. 

IC 102 87-A21-075-010 ID IC,GP1UC81Y A. 

IC 101 88-HV2-601-010 2P C-IC,UPD78058FGK-XXX A. 

IC 201 87-A20-547-010 IE C-IC,CXA1992AR A. 

IC 251 87-A20-917-010 2M C-IC,CXD2540Q-1/2 A. 

IC 301 87-A20-725-010 2F C-IC,CL484-G1 A. 

IC 303 87-A20-962-040 2M C-IC,MSM54V162 58B/BSL A. 

IC 302 88-HV2-605-040 1H C-IC,MSM534031E-**TS-K A. 

IC 403 87-A21-043-04 0 IB C-IC,SM5605AFS A. 

IC 401 87-A21-046-010 2M C-IC,RL5C292 A. 

IC 501 87-A20-372-010 2P C-IC,TC9409BF A. 

IC 503 87-A20-373-010 IB IC,TA2011S A. 

IC 602 87-A21-074-040 IB C-IC,HC4066PW A. 

IC 701 87-A21-073-040 2M C-IC,IR3Y29AM A. 

IC 731 87-A21-074-040 IB C-IC,HC4066PW A. 

IC 732 87-A21-074-040 IB C-IC,HC4066PW A. 

IC 751 8 7-A21-070-040 C-IC,M62334FP A. 

LCD 701 88-HV1-640-010 LCD,LQ5BW215-TFT A. 

88-HV1-911-010 IB,H(EC—K)B A. 

87-009-724-010 IB PLUG,CONVERSION IR39 A. 

87-A80-089-010 1C AC CORD SET,HC A. 

87-B30-033-010 2A HEADPHONE,HP-24NSF A. 

87-B30-199-010 AC ADAPTOR,AC-A**HC A. 

87-HV3-612-010 CORD,1.5M 3.5-PIN AV A. 
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SCHEMATIC DIAGRAM-2 
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